
        
            
                
            
        

    












FUNDAÇÕES 

esquematizado 





Angélica Mariana Sousa Santos Pereira 









Este “livro-resumo” é um compilado de anotações de aulas e abrange toda a teoria relacionada a disciplina de Fundações dos cursos de Engenharia Civil. É baseado nas NBR’s vigentes e nos assuntos mais cobrados pelas principais bancas de concursos. 

Tudo esquematizado com muitas cores, gráficos, desenhos, tabelas e ilustrações, para que fique em destaque somente as ideias mais relevantes sobre o assunto. Ao final, estão inseridas questões inéditas, no estilo cobrado pelas bancas, para treino e fixação do conteúdo. Espero que o formato e a forma de abordagem dos assuntos sirvam de complemento não só aos colegas “concurseiros”, mas também aos graduandos, profissionais e aspirantes do mundo da Engenharia Civil. 









Dedicado ao meu esposo que sempre tem 

me incentivado a não desistir deste caminho 

árduo que é o mundo dos concursos.  

Espírito Santo, Fevereiro de 2018 









Fundações diretas 









Transmissão das cargas pela base 









Fundações indiretas 









Transmissão das cargas pela superfície lateral (atrito com o solo) 









FUNDAÇÕES 



TRANSMITEM AS CARGAS DAS 



CONSTRUÇÕES PARA O SOLO 



SUPERFICIAIS 



PROFUNDAS 

Sapatas 



Estaca raiz 

Blocos 

Estaca escavada com injeção (micro 

Radier 



estaca) 

Sapatas associadas 



Estaca Strauss 

Vigas de fundação 

Estaca Franki 



Sapata corrida 

Estaca hélice contínua 



Sapata alavancada 

Estaca pré-moldada 



Estaca de reação (tipo mega) 

Também chamada de 



Tubulão a céu aberto 

fundação direta ou 

Tubulão de ar comprimido 



rasa, transmite as 

cargas pela base da 

Transmite as cargas pela base 



(resistência de ponta) e pela superfície 

fundação. 



lateral (resistência de fuste). 

















A menor 

Todas 

as 

profundidade 

partes 

das 



de 

fundações 

assentamento 

superficiais 



de uma 

em 

contato 

fundação 

com  o  solo, 



superfi  cial é 

devem 

ser 

de 1,5 metros, 

concretadas 

podendo ser 

sobre 

um 

reduzido caso 

lastro 

de 

a dimensão 

concreto 

não 

prevista seja 

estrutural  de 

inferior a 1 

no mínimo 5 cm 

metro. 

de  espessura. 

Esse valor não 

Essa 

vale 

para 

espessura 

é 

fundações 

variável 

assente  sobre 

quando  houver 

rochas. 

presença 

de 

rochas. 











Fundações Superficiais 



Sapatas 

Executadas de concreto armado; 





Altura menor que o comprimento da base; 





Esforços de tração é resistido pela armadura; 



Para solos com alta capacidade de suporte; 





A escavação deve ser paralisada no mínimo a 30 



cm de cota de assentamento prevista; 



Geralmente são econômicas. 





















Fundações Superficiais 



Blocos    Executado com concreto simples ou ciclópico; 
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